STOCKTON 3Tr£i:r 


EFFECT)VC OAT 


2/03/S4 


MARLBORO 'JGHTS KS REG 

S,?./& 6 ' 5 - 4 's 


PRODUCT CGD£-066Q''663- 

■&62 



.EILIES-BaP.-KSCEItliyt- 


iiACHINE TYPE 

i HRK 6/KDr2 

: 

FILTER ROD LENGTH 

: 106,0 MM 


FILTER CISCWFERENCE 

: . *24.50 fifi 

!i.as::p'j 

NUHEER UF’ — 

T 4 

; 

PLUG LENGTH" 

27.0 MM 


ROD R.T.D, 

J 15,eO IN* H20 

(TOTAL EiCAFi 

PLUG R,T.ri. 

1 3,re IH. H20 


PLASTICIZER 

; TRIACETIN P2 

C5-G00-A 

APPLICATION percent 

i 8,00 2 QF DRY WEIGHT 


AFPLIDATION“BEIGHT 

1 5*56 GRAMS f 100 RODS 


FILTER TOW 

i FT-107 (EASTMAN) ’ . 

05-55C-A 


PT-IO" (CELAHE5E) 

05-550-B 

PLUG WRAP _ 

! DEXTER X4355;26,5.MM X 4000M 

06-17)-A 

ANCHOR ADHESIVE 

! UPACO 6732 3 

61-42E-A 

GLUE APPLICATION 

! TWO CH.UE LINE’S 


LAP AEHESIVr 

: FULLER h’M 8225CH 

62-912-A 


TRY WEIGHT 

IiRY WEIGHT U.I GLUE 

WET WEIGHT W BLUE 


69)^6 GRAMS / iOO RCIS 
69,93 GRAMS / 100 RODS 
75,49 GR'AMS / 100 RDIS 


REASON FDR CHANGE _! 6'S ftltED TO THIS SPECIFICATIGN 



CATEt 2/23/B4 
fWUiaUSl iO/31/83 




Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tndn0004 


2057675462 


